VikipeediA 

Ndebele keel 


See artikkel räägib Zimbabwes kõneldavast keelest, Lõuna-Aafrikas kõneldava keele kohta 
vaata artiklit lõunandebele keel. 


Ndebele keel ehk põhjandebele keel on n^uni keelte 
hulka kuuluv ja Zimbabwes kõneldav keel. 

Ndebele keelel on üle 85% sõnadest ühised suulu 
keelega ning ka grammatika on sarnane. 

Ndebele keelt räägib üle 1,5 miljoni inimese. 


ndebele keel (isiNdebele) 

Kõneldakse 

Zimbabwes, Botswanas 

Kokku 

kõnelejaid 

1,5 miljonit 

Keelesugulus 

Nigeri-Kordofani hõimkond 

benue-kongo keeled 

bantu keeled 

nguni keeled 

ndebele 

keel 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

nd 

ISO 639-2 

nde 

ISO 639-3 

nde 
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